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Formulaire de description 6/8 

_ (après ch ute des feuilles) 

Année ; - ^ j Observateur : £> 

Code cépage : *— Code clone ; 

Nom cépage : ûav*^ Emplacement . î OiAA Q-C,ST 

P 

**Tl* 0 'l 

Sarment 

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique/^»- aplatie 5, 
oiv 102 surface : unie I - côtelée 2 - striée 

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre^ - rouge violacé 3 - gris 4. 
oiv 104 lenticelles : absente^ - présentes 9. 

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence(î - présence 9 
oiv 106 densité des poils dressés des entrenoends : absence/JT- présence 9 

oiv 353 longueur enIrenoeuds : très courts (<60mm)(P- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - 
longs (150mm) 7 - très longs (> 180mm) 9. ? & 

oiv 354 diamètre entrenoends : très petit (<5miu) 1 - petit (8mm)$>- moyen (11mm) 5 - grand 
( 14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 

P orte-gre ffe 

oiv 551 rendement en b ois/b a : très faible I - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. 
oiv 552 formation île cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. 
oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible l - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 


Vassal : 

Noeuds ; aplatis 1 - moyenssaillants 3, 


















